COMPLESSO AMPLIFIC. CENTRAUZZATO G 20) C 

PEB SCUOLE, COLLEGE ISTITUTL STABILIMENTI. OSPEDALI, COLONIE, ECC. 



(Vnli « /toiletlino Tecnico » N. /fS) 


Sintonizzatore: G40I 4 vulvok’, 3 qumiiio 
d'onda. 

Amplificatore: G 274 7 valvule. V, wnl> 

di uscita di Basso I'rcquen/a 

Complesso fonografico: N rot. 2776, con 
pick-up magnetico. 

Pannello controlli: 48 intonulloii I com 
mutatore udultatoro nnpedon/.e. 

Strumenti di controlio: ) vollrnetro controlio 
lensione lineo i voltnieho controlio 
uscita. 

Numero altoparlanti: firm oil un mnssinm 
di 70, por un assoihirncntn romplossivo 
di 75 Walt. 

Alloparlante controlio: SP 200 in cosbo < <.r 
rettrice (bass reflex) 

Dimensioni d'ingombro: luiahe/./u mm. 650; 
altezza mm. 1360; prnfondila mm. '240. 

Tensioni di rete: 110 123 140 160 

220 - 280 Volt (42 60 Hz) 

Peso totale: kq. 124, con valvolo e lmballo. 

V 

Valuta frontale del rentralino <i 201 t ’. In alio si |>m. 
seorjrere la seala parlante del rieevilore radio a 3 «aimne 
d’omla e la eoppia de«li strumenti di controlio. Si mcoi'koiio 
inoltre i commutator! per I'esclnsione <> I'iuclnsione .lei 
HtiiKoli altoparlanti dipendenti. 


Qui «otto veduta della parte retro* 
stante. In basso si nota la ehiu 
sura della cassa corrottrice (bass- 
reflex t. Xella zona centralo della 
parte scoperta xono le diverse 
inorsettiere die consentono un eo- 
modo allaeciamento dei eoiulnttori. 





























